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ANNEXE 


Lettre datee du 9 octobre 1998, adressee au Secretaire general 
par le Directeur general de l 7 Agence internationale de 

1' enerqie atomicrue 


Dans la declaration faite par son president le 4 novembre 1994 
(S/PRST/1994/64) au sujet de la R^publique populaire democratique de Cores 
(RPDC), le Conseil de securite a notamment prie I'Agence internationale de 
l'energie atomique de continuer a lui rendre compte de .1'application de 1 7 Accord 
de garanties. A cet egard vous voudrez bien trouvep ci-joint copie du rapport 
ecrit relatif a la RPDC et date du 26 aout 1998 que j 7 ai presente a la 
Conference generale de 1 7 AIEA a sa quarante-deuxieme session ordinaire (voir 
piece jointe I) ainsi que copie de la resolution GC(42)/Res/2 adoptee par la 
Conference le 25 septembre 1998 (voir piece jointe II). 


Comme vous le savez, la RPDC continue a n 7 accepter les activites de 
controle de I'Agence que dans le contexte du Cadre agree entre elle~meme et les 
Etats-Unis d'Amerique et non dans le cadre de l 7 Accord de garanties conclu entre 
elle et I'Agence, accord qui est contraignant et reste. en vigueur. 


Comme 1 7 envisageait mon predecesseur dans sa lettre du 13 octobre 1997, la 
huitieme serie de discussions techniques entre l'AIEA et la RPDC s'est tenue A 
Vienne du 21 au 24 octobre 1997. D'autres series de discussions se sont 
deroulees du 25 au 28 fevrier et du 24 au 26 juin 1998 a Pyongyang. 
Malheureusement aucun progres n'a ete fait eh ce qui concerne des points 
importants lies au respect par la RPDC de l'Accord de garanties. II en est 
ainsi de la preservation des informations qui permettraient a I'Agence de 
verifier a l'avenir l 7 exactitude et l 7 exhaustivite de la declaration initiale de 
la RPDC et il en est ainsi egalement du prelevement d 7 echantillons et de la 
mesure de dechets nucleaires liquides a I'usine de retraitement de la RPDC 
(laboratoire de radiochimie) qui permettraient de verifier 1 7 absence de 
mouvements ou d 7 operations concernant ces dechets. 


Cela etant, le rapport de I'Agence de 1997 sur la mise en oeuvre des 
garanties a confirme que I'Agence n'etait toujours pas en mesure de verifier 
1 7 exactitude et 1 7 exhaustivite de la declaration initiale de la RPDC sur le 
stock de matieres nucleaires et qu'elle ne pouvait done pas conclure qu 7 il n'y 
avait pas eu detournement. 


Compte tenu des indications qui precedent et des elements detailles qui 
figurent dans mon rapport a la Conference generale, celle-ci a adopte la 
resolution GD(42)/Res/2 ou, comme dans la resolution GC(41)/Res/22 de 1997, elle 
se declare profondement preoccupee par le fait que la RPDC continue de ne pas se 
conformer a l'Accord de garanties qu'elle a conclu avec l'AIEA, demande 
instamment A la RPDC d'apporter son entiere cooperation a I'Agence pour la mise 
en oeuvre de l'Accord de garanties et de prendre toutes les mesures que I'Agence 
peut juger necessaires pour preserver toutes les informations voulues pour la 
verification de 1 7 exactitude et de 1'exhaustivite du rapport initial de la RPDC. 
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La plus rdcente s<§rie de discussions qui s'est tenue £ Vienne cette semaine 
n'a, elle non plus, enregistre aucun progres tangible sur ces diverses questions 
clefs. D'autres discussions sont prevues pour le ddbut de 1999. 

Je vous serais oblige de bien vouloir porter le texte de la presente lettre 
et des pieces qui y sont jointes £ 1"attention du Conseil de securite auquel je 
continuerai £ rendre compte. 


( Sion<§ ) Mohamed EL BARADEI 
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GC(42)/16 
31 aout1998 

Distr. GENERALE 

FRANCAIS 
Original: ANGLAIS 


MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ENTRE L'AGENCE 
ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 
RELATIF A L'APPLICATION DE GARANTIES DANS LE CADRE 
DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES 


Rannort du Directeur general a la Conference generale 


1. Dqns la resolution GC(41)/RES/22 du 3 octobre 1998, la Conference generale a notamment 

decide : 


"d'inscrire a l'ordre du jour de sa quarante-deuxieme session ordinaire une question intitulee 
'Mise en oeuvre de l'accord entre l'Agence et Republique populaire democratique de Coree 
relatif a 1'application de garanties dans le cadre du Traite sur la non-proliferation des armes 
nucleates'." 

Le present rapport a pour objet de'fournir des informations a la Conference generale pour l'examen 
de ce point de son ordre du jour. 


SITUATION AU MOMENT DE LA QUARANTE ET UNIEME SESSION ORDINAIRE DE 
LA CONFERENCE GENERALE 

2. Le rapport presente par le Directeur general a la Conference generale en 1997 dans le 
document GC(4I)/17 du 26 aout 1997 retra 9 ait 1'historique des developpements intervenus au cours 
de l'annee precedente dans 1'application des garanties en Republique populaire democratique de 
Coree (RPDC) en vertu de l'accord de garanties de la RPDC avec l'Agence (INFCIRC/403) et 
decrivait ces developpements. II s’agissait notamment du manque de progres, lors d'un certain 
nombre de reunions techniques, sur la question de la preservation des informations qui doivent rester 
a la disposition de l'Agence pour lui permettre de verifier a l'avenir l'exactitude et l'exhaustivite de la 
declaration initiate faite par la RPDC en vertu de son accord de garanties; du refus persistant de la 
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RPDC d'accepter 1'application de certaines dispositions a 1'usine de retraitement, telies que la 
realisation de mesures des dechets nucleaires liquides pour verifier l'absence de mouvements ou 
d'operations concernant ces dechets; des limitations imposees par la RPDC en ce qui conceme les 
modalites du "gel" et l'acces des inspecteurs, pour des visites regulieres, aux batiments d'appui 
technique situes sur les sites d'installations soumises au gel mais non soumis eux-memes a ce gel en 
novembre 1994 parce que la RPDC avait declare a l'epoque qu'elle avait modifie la portee des 
operations menees dans ces batiments; de l'acceptation par la RPDC de certaines activites de 
verification, telies que les mesures de confinement et surveillance; de l'accord de la RPDC aux 
designations d'inspecteurs supplementaires; de l'engagement de la RPDC en ce qui conceme 
l'amelioration des moyens de communication entre l'Agence et la RPDC; de l'achevement d'environ 
90 % des operations de mise sous etui des barres de combustible irradie provenant du reacteur 
experimental de 5 MWe et du maintien par l'Agence d'une presence permanente d'inspecteurs dans la 
region de Nyongbyon. 


3. Le document GC(41)/17 indiquait que, bien que les sixieme et septieme series de 
discussions techniques aient permis de progresser quelque peu en ce qui conceme les 
communications et la designation des inspecteurs, la RPDC avait continue de refuser un certain 
nombre de mesures importantes, dont celles qui sont indiquees plus haut, qui etaient restees en 
suspens depuis la premiere reunion technique. 


4. A la lumiere de ces developpements et du rapport du Directeur general reproduit dans le 
document GC(41)/17, la Conference generale a adopte la resolution GC(41)/RES/22. Par cette 
resolution, la Conference generale a notamment approuve vigoureusement les mesures prises par le 
Conseil des gouverneurs et a felicite le Secretariat des efforts qu'il deployait pour mettre en oeuvre 
l'accord de garanties et pour controler le gel des installations specifies en RPDC; elle s'est aussi 
declaree preoccupee par le fait que la RPDC continuait de ne pas se conformer a l'accord de 
garanties qu'elle avait conclu avec l'AIEA, elle a demande a la RPDC de se conformer integralement 
a cet accord de garanties et elle lui a demande instamment d'apporter son entiere cooperation a 
l'Agence pour la mise en oeuvre de cet accord et de prendre toutes les mesures que l'Agence pouvait 
juger necessaires pour preserver toutes les informations voulues pour la verification de l'exactitude et 
de l'exhaustivite du rapport initial de la RPDC sur le stock de matieres nucleaires soumises aux 
garanties jusqu'a ce que la RPDC se conforme integralement a son accord de garanties. 


DEVELOPPEMENTS DEPUIS LA QUARANTE ET UNIEME SESSION ORDINAIRE DE 
LA CONFERENCE GENERALE 


5. A la reunion du Conseil des gouverneurs tenue le 8 decembre 1997, le Directeur general a 
rendu compte de la huitieme serie de discussions techniques entre l'AIEA et la RPDC qui s'etait 
deroulee a Vienne du 21 au 24 octobre 1997. II a note qu'aucun progres n'avait ete fait lors de la 
huitieme serie de discussions sur des points importants lies au respect par la RPDC de son accord de 
garanties, notamment la preservation des informations qui doivent rester a la disposition de l'Agence 
pour que celle-ci puisse verifier a l'avenir l'exactitude et l'exhaustivite de la declaration initiate de 
la RPDC. 


6. A la reunion du Conseil tenue le 16 mars 1998, le Directeur general a rendu compte de la 
neuvieme serie de discussions techniques qui s'est deroulee du 24 au 28 fevrier 1998 a Pyongyang. 
Aucun progres n'a ete fait en ce qui concerne les questions importantes telies que la preservation des 
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informations, ou le prelevement d'echantillons et la mesure des dechets liquides a l'usine de 
retraitement. En outre, la RPDC a refuse d'autoriser le prelevement d'echantillons de 
l'environnement par frottis a la cellule chaude du reacteur de recherche qui est soumis actuellement a 
un regime d'inspections regulieres, car elle estime que son accord de garanties n’est pas pleinement 
en vigueur. La question de 1'acces des inspecteurs aux batiments d'appui technique dans les 
installations soumises au gel n'a pas progresse. Le Directeur general a declare que, puisque les 
operations de mise sous etui devaient etre achevees en mai 1998, le nombre des inspecteurs de 
l'Agence presents en permanence a Nyongbyon pourrait etre reduit de trois a deux. 


7. A la reunion du Conseil du 8 juin 1998, le Directeur general a souligne que le Rapport sur 
l'application des garanties pour 1997 indiquait que l'Agence ne pouvait toujours pas verifier 
l'exactitude et 1'exhaustivite du rapport initial de la RPDC et conclure qu’il n'y avait pas eu 
detoumement de matieres nucleates. Le Directeur general a informe le Conseil de la suspension des 
operations de mise sous etui des barres de combustible use au reacteur experimental de 5 MWe a la 
fin du mois d'avril, a la demande de la RPDC. A cette epoque, 97 % des barres irradiees retirees 
avaient ete placees sous etui et des scelles de l'Agence y avaient ete apposes. La RPDC faisait aussi 
dependre I'achevement des operations de mise sous etui des progres dans la mise en oeuvre des 
taches prevues dans le Cadre agree. 


8. Le Directeur general a aussi indique que la RPDC avait demande a l'Agence, dans une lettre 
datee du 3 -avril 1998, de prendre les dispositions necessaires pour permettre aux exploitants de 
construire une chaudiere a fuel lourd sur le site du reacteur experimental de 5 MWe, installation 
soumise au gel. D'apres la RPDC, la chaudiere produirait de 1'electricite ainsi que de la vapeur pour 
le chauffage urbain. Pour cette realisation, la RPDC avait l'intention d'utiliser des equipements, tels 
que des turbines et des generateurs, se trouvant dans differents batiments du site du reacteur. Apres 
des consultations appropriees, l'Agence a indique qu’il n'y avait pas d'objection a la construction et a 
l'exploitation de la chaudiere aux fins indiquees, sous reserve que les inspecteurs de l'Agence puissent 
visiter le batiment de la chaudiere et des batiments auxiliaires pour confirmer que la nouvelle portee 
des operations dans ces batiments etait sans lien avec l'objet du gel. La RPDC a confirme cette 
interpretation le 22 mai 1998. Le Directeur general a en outre indique que le 11 mai 1998 la RPDC 
avait demande a l'Agence de prendre les dispositions voulues au Laboratoire de radiochimie (usine 
de retraitement), y compris l'enlevement de certains scelles, pour que l'exploitant puisse executer des 
activites d'inspection et d'entretien. En reponse, l'Agence a note que toutes les activites d'entretien 
devaient etre observees par des inspecteurs et qu'il ne devait y avoir ni activite de decontamination ni 
introduction ou transfert de solutions dans le systeme de traitement, etant donne que de telles 
activites pourraient avoir une incidence sur la preservation des informations. Les activites d'entretien 
ont debute le 27 mai 1998. 


9. La dixieme serie de discussions techniques a eu lieu du 24 au 26 juin 1998 a Pyongyang. 
Aucun progres n'a ete fait en ce qui concerne les questions en suspens. De plus, la RPCD a continue 
de refuser aux inspecteurs 1'acces aux batiments techniques des sites du reacteur experimental 
de 5 MWe, du Laboratoire de radiochimie et de l'usine de fabrication de combustible qui ne sont pas 
soumis au gel, cet acces devant permettre de confirmer que la nouvelle portee des activites menees 
dans les batiments n'est pas en rapport avec l'objet du gel. La RPDC a indique que la corrosion des 
barres qui n'ont pas ete mises sous etui se poursuivant, il n'y avait que deux options possibles : soit 
retraiter les barres, soit les mettre sous etui. La RPDC faisait dependre les activites d'entretien au 
Laboratoire de radiochimie de la possibility de retraiter les barres. Elle a en outre indique qu'elle 
preparait un plan d'entretien pour le reacteur experimental de 5 MWe et les barres de combustible 
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neuf. Pour I'entretien des barres de combustible neuf, elle a indique qu'elle prevoyait de transferer 
8 000 barres (soit le chargement complet d'un coeur) de l'emplacement actuel situe a l'exterieur du 
reacteur experimental de 5 MWe au stockage de combustible neuf dans le batiment du reacteur. 
L'Agence a indique qu'un tel transfert ne serait pas compatible avec l'objet du gel ou celui des 
activites d'entretien. Pendant la reunion technique, la RPDC a demande a l'Agence de prendre les 
dispositions necessaires pour permettre a l'exploitant d’executer un essai hydraulique des 
melangeurs-decanteurs au Laboratoire de radiochimie. Les modalites de tels essais ont ete discutees, 
et l'Agence en poursuit 1'examen. Elle doit determiner si un tel . essai ne risque pas d'aboutir a 
l'elimination ou a 1'alteration des signatures d'activites passees. 


10. A la date du present rapport, il ne s'etait produit aucun fait nouveau justifiant que l'on 
modifie les analyses presentees au Conseil en mars et en juin. La RPDC a affirme a maintes reprises 
que I'avancement des entretiens etait lie aux progres realises dans l'application du Cadre agree, et, 
recemment, elle s'est declaree de?ue des progres obtenus jusqu'alors. L'ouverture du chantier de 
construction de deux reacteurs a eau legere de 1 000 MWe a eu lieu a Sinpo le 19 aout 1997. 


11. La cooperation avec la RPDC reste limitee. La RPDC a accepte certaines activites de 
verification, telles que les mesures de confinement et surveillance que l'Agence a besoin de prendre 
pour surveiller le gel. En 1998, il y a eu d'autres ameliorations des moyens de communication entre 
le Departement general de l'energie atomique de la RPDC et la Division des operations competente 
du Departement des garanties de l'Agence. La RPDC a accepte le remplacement des systemes de 
surveillance actuels par des systemes de surveillance numerique et a donne son accord a la 
designation d'inspecteurs supplementaires. Elle a aussi accepte l'installation, a partir d'octobre 1998, 
d'un systeme de surveillance integre des moteurs des melangeurs-decanteurs a I'usine de retraitement, 
systeme qui donnera des informations sur les temps de fonctionnement de ces moteurs. 

12. Cependant, la RPDC a refuse d'autres mesures, telles que l'installation d'equipements de 
surveillance de l'Agence aupres des cuves a dechets nucleates ou le prelevement d'echantillons ou la 
realisation de mesures par l'Agence en quelque endroit que ce soit de I'usine de retraitement. De 
plus, la RPDC continue de refuser la realisation de mesures visant a determiner la quantite totale de 
plutonium dans les barres de combustible use provenant du reacteur experimental de 5 MWe. 

13. En janvier 1997, la RPDC avait indique que le graphite nucleaire qui avait ete fabrique pour 
etre utilise dans le reacteur de puissance de 50 MWe en construction a 1'epoque du gel etait soumis a 
la surveillance de l'Agence. Environ la moitie des blocs de graphite requis a ete presentee a l'Agence, 
et il a ete declare que la fabrication de ces blocs et d'autres equipements et composants lies au 
nucleaire etait arretee depuis juillet 1993. On attend toujours une confirmation officielle de cette 
declaration par la RPDC. En janvier 1998, la RPDC a soumis quelques autres blocs de graphite a la 
surveillance. Toutefois, elle n'a pas autorise le prelevement d'echantillons sur les blocs de graphite, 
ce qui permettrait de confirmer si le graphite en question est de qualite nucleaire. 

14. Malheureusement, l'Agence et la RPDC continuent d'avoir des vues fondamentalement 
opposees en ce qui concerne la situation actuelle de l'accord de garanties. L'Agence considere que 
I'accord de garanties avec la RPDC est contraignant et toujours en vigueur. La RPDC accepte les 
activites de controle de l'Agence uniquement dans le contexte du Cadre agree. Elle n'accepte done 
les inspections ad hoc et regulieres que dans les installations qui ne sont pas soumises au gel, tout en 
refusant par ailleurs l'application de mesures de renforcement des garanties dans ces installations. 
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15. Le Directeur general a transmis au Ministre des affaires etrangeres de la RPDC le modele de 
Protocole additionnel (INFCIRC/540). Un exemplaire de ce modele de protocole, et des 
informations sur les discussions menees par le Secretariat avec plusieurs Etats, ont aussi ete 
communiques a la RPDC pendant les reunions techniques. 

16. L'Agence continue d'assurer une presence permanente d'inspecteurs a Nyongbyon. Trois 
inspecteurs doivent rester sur le terrain pour assurer l'observation des activites d'entretien et 
l'application des activites d'inspection, y compris la surveillance du gel. 
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Piece iointe II 

Agence intemationale de I'energie atomique 

CONFERENCE GENERALE 


Quarante-deuxieme session ordinaire 

Point 18 de 1'ordre du jour 
(GC(42)/20) 



f%, f'%. 
% y// 

GC(42)/RES/2 
Octobre 1998 

Distr. GENERALE 

FRANCAIS _ 


MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ENTRE L* AGENCE ET LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE RELATIF A L* APPLICATION 

DE GARANTIES DANS LE CADRE DU TRAITE SUR 
LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES 


Resolution GC(42) Res/2 adoptee le 25 septemhre 1998. 

a la neuvieme seance pleniere 


La Conference generate. 

a) Rappelant les resolutions du Conseil des gouvemeurs GOV/2436 du 25 fevrier 1993, 

GOV/2639 du 18 mars 1993, GOV/2645 du ravril 1993, GOV/2692 du 

23 septembre 1993, GOV/2711 du 21 mars 1994 et GOV/2742 du lOjuin 1994, ainsi que 
ses resolutions GC(XXXVII)/RES/624 du l" octobre 1993, GC(XXXVm)/RES/16 du 
23 septembre 1994, GC(39)/RES/3 du 22 septembre 1995, GC(40)/RES/4 du 

20 septembre 1996 et GC(41)/RES/22 du 3 octobre 1997, 

b) Prenant note avec preoccupation d'une serie de faits nouveaux qui sont decrits dans le 
rapport du Directeur general publie sous la cote GC(42)/16, 

% 

c) Rappelant en outre la resolution 825 (1993) adoptee par le Conseil de securite de 
l'Organisation des Nations Unies le 11 mai 1993, ainsi que les declarations faites par le 
President du Conseil de securite le 31 mars 1994, le 30 mai 1994 et le 4 novembre 1994, et 
en particulier la demande tendant a ce que soient prises toutes les mesures que 1'Agence 
peut juger necessaires pour verifier que la Republique populaire democratique de 
Coree (RPDC) se conforme integralement a son accord de garanties avec 1'Agence, 

d) Notant que la RPDC a decide de rester *partie au Traite sur la non-proliferation des 
armes nucleates et reaffirmant que l'accord de garanties conclu entre l'AIEA et 
la RPDC (INFCIRC/403) dans le cadre du Traite continue d'avoir force obligatoire et 
demeure en vigueur. 
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e) Notant eealement que la RPDC a declare qu'elle a 1‘intention de se conformer 
integralement a l'accord de garanties et que les discussions se poursuivent entre 1'AIEA et la RPDC 
au sujet des questions de garanties en suspens, 

f) Notant avec regret qu'aucun progres n'a ete realise au cours de ces discussions en ce 
qui conceme des questions importantes telles que la preservation des informations, 

g) Reerettant le retrait de la RPDC de 1'Agence et exprimant 1'espoir que la RPDC y 
adherera a nouveau, 

1. Approuve vieoureusement les mesures prises par le Conseil des gouvemeurs et felicite le 
Directeur general et le Secretariat de leurs efforts impartiaux pour mettre en oeuvre l'accord de 
garanties entre l'AIEA et la RPDC; 


2. ReconnaTt le role important de l'AIEA dans la surveillance du gel ^installations nucleates 
en RPDC et felicite le Secretariat des efforts continus qu'il deploie pour controler le gel des 


installations specifiees en RPDC comme l'a demande le Conseil de securite de l'Organisation des 


Nations Unies; 


3. Se declare profondement preoccupee par le fait que la RPDC continue de ne pas se 
conformeF a l'accord de garanties qu'elle a conclu avec l'AIEA et demande a la RPDC de se 
conformer integralement a cet accord de garanties; 

4. Demande instamment a la RPDC d'apporter son entiere cooperation a 1'Agence pour la mise 
en oeuvre de l'accord de garanties et de prendre toutes les mesures que 1'Agence peut juger 
necessaires pour preserver toutes les informations voulues pour la verification de l'exactitude et de 
l'exhaustivite du rapport initial de la RPDC sur le stock de matieres nucleaires soumises aux garanties 
jusqu'a ce que la RPDC se conforme integralement a son accord de garanties; 

5. Decide de rester saisie de cette question et d'inscrire a I'ordre du jour de sa 
quarante-troisieme session ordinaire une question intitulee "Mise en oeuvre de l'accord entre 
1'Agence et la Republique populaire democratique de Coree relatif a l'application de garanties dans le 
cadre du Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires". 
















